AUTOVOX Modd. RA 101 e RA 103 


IK38A A PUNTO MECCANICA 

1.- Ttiti • comando Invartitora. — Premando uno 
«•< tastl. tramltc la la«a <b) al agiace suirinvertltore. 
Pwla alcuraua dl funzlonamento rinvertltore dev* scat- 
««f» 4 o 5 daclml prima cha II taato arrlvl a fondo ceraa. 
Tala ragolatlone al fa allontando la vita (v) dl Ussagglo 
aall‘ln*artltora a ruofandolo opportunamente intorno 
al semltranclato. Oualora tala ragolatlone non foaae 
aafficianta. agira sulle pieghe doll# dua sguadra (»). 


(punto P) ed inaarira in aaria un amperomet'o da 
500 mA fa. 

•) La ragolanona dal raoatato (r) dava aaaa*a 
fatta par 150 mA lattl sulle atrumanto 

N.B. - So non ai dispone dl uno atrumenlo avente 
lo auddette caraneriaticha dl raslstenza. amontare II 
tranaiator a mlaurara la corrente, che In guesto caao 
tar* dl 600 mA tra cotlatlore e maaaa. 


I. • Scatto Invertltor* flna coraa. — Mlaurara eon 
callbro rintara coraa dal carrello. La coraa effettiva. 

quads determinate dal comando elett'ico a qulndi 
dairin.artitore. da»a taaara dl 26 mm. L'eccedanta d*v* 
oaaara dlatrlbulta mat* all'lnino a mat* alia flna dalla 
coraa Si oparar* qulndi aulla piaga dalla 2 sguadra (q). 

J. - Compleaso indice. — Aaaicurarsl che I'lndlce 
nalla aua coraa non urtl contro lo achermo. So c!6 awa- 
maaa una plccola ragolanona * poaaiblle allantando la 
*lta (h) a apoatando opportunamente il aoategno indke. 

U ragolatlona dall'lndlca aulla acala al pu6 fare 
ancha ad apparecchlo chluao allantando II dado eaago- 
nala (d). 

4. - Comando commutatore. Par mattara in faaa 
la parte mobile dal commutatore dl aanalblllt* SI co¬ 
mandate dalla appoalta lava, con gll acattl della mano- 
pola, avltare parzialmanta la dua vitl (t) e ruotara il 
commutatore nal aenao opportuno. Tala operation* a 
maglio affattuarla con II comando nalla poeltlone inter- 
madia; aarrara poi anarglcamanta la vitl mantlonata. 

MESSA A PUNTO ELETTRICA 

*•- Taratura translator. — Par portara il tranaiator 
nal auo punto dl lavoro polarlttandolo opportunamente 
eaaoulre la aaguanll oparationl: 

1) Prime dl accendere I'apparecchio aeaicuraral 
cha II raoatato (r) ala completamanta ruotato nal aenao 
antlorarlo. Ouaato accorglmento * Importanta par non 
compromettere II funilonamanto dal tranaiator. 

2) Staccara II collagamanto aU'emettltor* (a) ad 
Inaarira In aaria un amparomatro da 1 A. fa. La real- 
atanza interna dallo atrumento deve eaaere inferiore a 
0.1 Ohm (vtdl Notabene). 

3) Accandara II ricevltore a ragolara II raoatato (r) 
lino a (agger* 650 mA aullo atrumanto. 

4) Bloccare con vernlc* ll cureor* dal reoatato 
nolle poalzlone ottanuta. 

La auddatta oparationl valgono per II modello 
RA101. Par II modallo RA103 operare coma Indicato 
nal punto 1), Indl: 

i) Olaaaldara II cavo provenlanta dal trasforma- 
tore dl ueclta dalla oatlone a 600 uF dall'alattrolllico 


r - Ainneamento dal canale dl madia frequents. — 

1) Collegers II generators di segnall funtionante 
alia frequanta dl 262 KHz modulate al 30% alia grlglla 
pilots (piedlno 7) delta valvola 12AD6 tramlta un con- 
danaatora do 0.1 ;/F dopo avar Inaarito In parallaio al 
circullo prlmarlo dalla 1“ MF (T1) una raaiatenza da 
10 Kohm. 

2) Ragolara il nucleo del secondary dalla I® MF 
(awolglmanto Inferiore) a I dua nuclei dalla 2" MF (T2) 
per II maaalmo. diminuendo II segnale d'lngroaao ae 
I'uaclta aupera II valors dl 0.5 W. 

3) Togller* la reaiatenza da 10 Kohm ad inaarirla 
In parallaio al tecondarlo dalla 1° MF. 

4) Ragolara II nucleo dal pnmarlo dalla 1® MF 
(awolglmanto superiors'. 

5) Ripetere la operazloni suddeite ond* aaalcu- 
rars< dalla eaalta/ia della esecutlone. 

3. • Alllneamento ». F. — Come oparationa pre- 
llmlnara aaaicurarsl con callbro cha I support! degli 
awolgimenti dl slntonia (antenna L2. oscillator* L4-5 
e intorvalvolare L3) siano nelie position! indicate nalla 
figure 1 e che I nuclei siano completamanta eatratti. 

Eaagulr* pot la oparationl Indicate nalla tabeiia 
sequent*: 



Fig. 1 





